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EUROLIVE B1200D-PRO 


High-Performance Active 500-Watt 12" PA Subwoofer 
with Built-In Stereo Crossover 


Specifications 
PCB Schematic 
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EUROLIVE B1200D-PRO 


Specifications 


High-performance 500-Watt powered subwoofer for PA applications 


Powerful 12" long-excursion transducer with high temperature voice coil provides incredibly 
accurate and pulse-pounding bass 


Precise reproduction of ultra-low frequencies for "bulletproof" punch and impact 


- State-of-the-art 500-Watt Class-D amplifier with comprehensive over-excursion, thermal and clip limit 
protection 


Built-in active stereo crossover provides high-pass filtered outputs for full-range loudspeakers 


- Tunable and switchable Bass Boost plus Phase switch for ultimate low-frequency performance 


Variable High Cut control for perfect sound alignment 
- Subwoofer Level control to adjust the balance between subwoofer and the full-range speakers 


- Power, Signal and Clip LEDs for perfect monitoring 


Intelligent limiter for maximum sound performance and woofer protection 


Internal switch-mode power supply for noise-free audio, superior transient response and very low 
power consumption 


Pole socket for mounting with commercial spacer poles 


Ergonomically shaped handles for easy transport 
- Rugged steel grill for optimal speaker protection 


- 3-Year Warranty Program 


Designed and engineered in Germany 
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PCB Schematic 
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EUROLIVE B1200D-PRO 


PCB Schematic 
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EUROLIVE B1200D-PRO 


Service Assemblies 
Quantity Unit |S.Sku M.Sku Description Reference Designators Notes 
1 Q01-00000-03742 А09-АХ100-00000 SPARE PART;POAX1;MAIN ASSEMBLY;HANDLE/M0016 [EXTRA SPARE] 
2 X77-00000-73815 A09-AWB00-00000 SPARE PART;POAWB;LS-12SW800A8;WOOFER;8 OHMS [EXTRA SPARE] 
3 004-А9М02-00000 A09-A9M02-03000 SPARE PART;POA9M;SUB ASSEMBLY;REAR;UL-JP-BR-OC-OD [EXTRA SPARE] 
4 Q04-A9M00-77000 A09-A9M02-00000 SPARE PART;POA9M;SUB ASSEMBLY;PSU_AMP;UL-JP-BR-OC-OD [EXTRA SPARE] 
5 004-А9М00-17000 А09-А9М01-97000 SPARE PART;POA9M;VERSION:EU;AMP;SUB ASSEMBLY;PSU_AMP;EU- | [EXTRA SPARE] 
UK-SAA-CCC-AR 
6 005-А9М01-00103 А09-А9М00-00003 SPARE PART;POA9M;PCB ASSEMBLY;1;C;HIINPUT [EXTRA SPARE] 
Hi Pcb Assemblies 
Quantity Unit |S.Sku M.Sku Description Reference Designators Notes 
1 1.0000 | РС 005-А9М02-00105 А05-А9М02-00105 РСВ ASSEMBLY;POA9M;PCB:2;REV:E;HI;AMP (EU, UL, UK, SAA, BR, AR, 
JPHM, JPSH) 
Cable 
Quantity | Unit |S.Sku M.Sku Description Reference Designators Notes 
1 1.0000 | РС 081-00000-62312 А81-00000-62312 WIRE HARNESS;180 MM;AWG:26;UL2547;2 MM;6;PIN3;PIN5;PING is |ІРОА9М:2:11.0ҚХ701 
UL2547;PIN5 SHIELD;Other UL2468;ADD SHRINKAGE TUBE 
2 1.0000 |РС 088-00000-68076 А88-00000-68076 CABLE;SPEAKER;460 MM;AWG:18;UL1007;3.96 MM;2;RED;RED [POA9M:2: {1.0}(X13)] 
5.2mm AMP;BLACK 5.2mm AMP; lock type;Add shrinkage tube 
3 1.0000 | PC 076-00001-31031 А76-00001-31031 CABLE;AC-CORD;W/POLYBAG;LENGTH:150cm;AWG:18;HOSVV-F (UK) 
3G0.75MM;VERSION;UK;5A FUSE 
4 1.0000 |РС 076-15032-55649 А76-15032-55649 CABLE;AC-CORD;CLASS (PHM, JPSH) 
I; W/POLYBAG;JAPAN;LENGTH:150cm;POLES:3;APPROVAL:PSE;JS15S 
3 + УСТЕ 3x0.75mm2 + V1528 
5 1.0000 PC Q76-00000-05305 A76-00000-05305 CABLE;AC-CORD;3;BR;1500 MM;Plug + Connector:375--730;H05VV-F (BR) 
3G0.75 
6 1.0000 |РС 076-15212-03119 А76-15212-03119 CABLE;AC-CORD;W/POLYBAG;LENGTH:152cm;HOSWV-F 3G (EU) 
0.75MM2;VERSION;EU;SPEC.NO:03119 
7 1.0000 PC Q76-00000-13573 A76-00000-13573 CABLE;AC-CORD;3;AR;1500 MM;Plug + Connector:321+730;HOSVV-F (AR) 
3G0.75 
8 1.0000 | PC Q76-15222-06417 A76-15222-06417 CABLE;AC- (UL) 
CORD;W/POLYBAG;LENGTH:152cm;AWG:18;VERSION;UL;SPEC.NO:0 
6417 
9 1.0000 | PC 076-18050-47490 А76-18050-47490 CABLE;AC-CORD;LENGTH:1 80cm;VERSION:SAA;PLUG:HE105 (SAA) 
ISOLATED;SAA НОБУУ-Ғ 3x0.75mm2;CONN.HP-3;SPEC.NO:47490 
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Capacitor 
Quantity Unit |S.Sku M.Sku Description Reference Designators Notes 
1 1.0000 | PC CAP CER;10 uF;25 V;X7R;10 %;5М01206 POA9M:2: {1.0}(C82)] *NOT available in DP 
2 1.0000 | PC CAP CER;10 nF;50 V;X7R;10 %;SMD603 РОА9М:2: {1.0}(C41)] *NOT available in DP 
3 4.0000 | PC САР CER;68 nF;50 V;X7R;10 %;SMD805 POA9M:01: {4.0}(C28-C29,C37-C38)] *NOT available in DP 
4 3.0000 | PC САР CER;100 pF;50 V;C0G;5 %;5М0603 РОАОМ:01: {3.0}(C27,C36,C40)] *NOT available in DP 
5 4.0000 | PC САР CER;470 pF;50 V;COG;5 %;5М0603 POA9M:01: {4.0}(C32,C42,C49,C51)] *NOT available in DP 
6 4.0000 | PC САР CER;10 nF;50 V.X7R;5 %;5М0805 POA9M:2: {4.0}(C79,C90-C92)] *NOT available in DP 
7 1.0000 | PC САР CER;560 pF;50 V;C0G;5 %;5М0603 POA9M:2: (1.0ХС42) «МОТ available іп DP 
8 1.0000 | РС САР CER;220 nF;50 V;X7R;10 %;SMD805;MLCC WITH FLEX ITERM РОА9М:2: {1.0}(C38) *NOT available in DP 
9 1.0000 | PC CAP CER;20pF;50V;596/COG;SMT603 POA9M:01: (1.0)(C52)] *NOT available in DP 
10 5.0000 | РС САР CER;47pF;50V;5%;SMD603;C0G РОАОМ:01: {5.0}(C21,C44-C45,C56-C57)] «МОТ available іп DP 
11 9.0000 |РС САР CER;220pF;50V;10%;SMT603;X7R POA9M:2: {5.0}(C55,C65-C68)] *NOT available іп DP 
12 1.0000 | PC САР CER;1nF2;50V;10%;SMT603 POA9M:2: (1.0ХС62) «МОТ available іп DP 
13 2.0000 | PC CAP CER;15nF;50V;10%;SMT603 POA9M:2: {2.0}(C60-C61)] *NOT available in DP 
14 16.0000 | PC CAP CER;100nF;50V;10%;X7R;SMT603 POA9M:2: {1.0}(C58) *NOT available in DP 
15 1.0000 | РС САР CER;1nF;50V;10%;SMT805;X7R POA9M:2: {1.0}(C93) «МОТ available іп DP 
16 4.0000 | РС CAP CER;100nF;50V;X7R;10%;SMT805 POA9M:2: {4.0}(C40,C44,C47-C48)] *NOT available in DP 
17 9.0000 | PC CAP CER;220nF;50V;10%;SMT805;SMD;X7R POA9M:2: {9.0}(C37,C57,C59,C69-C70,C72-C75)] *NOT available in DP 
18 1.0000 | PC САР CER;470nF;50V;10%;SMT805 POA9M:2: (1.0ХС71) «МОТ available іп DP 
19 2.0000 | РС САР CER;680nF;50V;10%;SMD805;X7R РОАОМ:01: {2.0}(C46,C55)] «МОТ available іп DP 
20 2.0000 | PC САР CER;10nF;50V;Z5U;20%;SMT1206 POA9M:2: {2.0}(C80-C81)] «МОТ available іп DP 
21 2.0000 | РС САР CER;100nF;50V;X7R;10%;SMT1206 POA9M:2: {2.0}(C76,C78)] «МОТ available іп DP 
22 1.0000 | РС САР CER;10nF;100V;10%;SMT805 POA9M:2: {1.0}(С77) «МОТ available іп DP 
23 4.0000 | РС САР CER;100nF;100V;X7R;20%;SMT1206 РОАОМ:2: {4.0}(C43,C49,C63-C64)] «МОТ available іп DP 
24 4.0000 | PC САГ FILM;330nF;63V;MPF;10%;PITCH:5mm;BOX;VERTICAL 12.7-15- POA9M:01: {4.0}(С4,С8,С19-С20)] *NOT available іп DP 
mm 
25 5.0000 | PC БАЕ FILM;100nF;100V;MPF;10%;PITCH:5mm;BOX;VERTICAL 12.7-15- | [POA9M:2: {1.0}(C35) *NOT available in DP 
mm 
26 1.0000 | PC CAP Y1;1nF5;250V;PITCH:10mm РОА9М:2: {1.0}(C22) *NOT available in DP 
27 2.0000 | PC CAP Y2;2nF2;250V;PITCH:7mm5;DISC;CASE:4 x 10mm РОА9М:2: {2.0}(C3-C4)] *NOT available in DP 
28 2.0000 | PC CAP E;BIPOLAR;1 uF;50 V;20 %;PITCH:2.5 MM;RADIAL;5 x POA9M:2: {2.0}(C9,C13)] *NOT available in DP 
11mm;VERTICAL 12.7-15-9mm;105C 
29 2.0000 | PC R12-32470-31378 B12-32470-31378 САР X2;470nF;275V;PITCH:22mm5;CASE:1 1mm x POA9M:2: {2.0}(C20,C26)] 
26mm;CASE:11mm x 26mm;PRE-CUT:3.2+/-0.5mm 
30 1.0000 | PC САР E;LOW ESR;47 uF;100 V;ELECTROLYTIC;20 %;RADIAL;10*16;5 POA9M:2: {1.0} (С25)] *NOT available т DP 
MM;105C;VERTICAL 12.7-15-9mm 
31 2.0000 | PC CAP E;LOW ESR;105C;47 uF;35V;20 %;PITCH:2.5 POA9M:2: {2.0}(C2,C7)] *NOT available in DP 
MM;RADIAL;SIZE:5*11;VERTICAL 12.7-15-9mm 
32 1.0000 | PC CAP CER;470pF;1KV;10%;PITCH:5mm;DISC;VERTICAL 12.7-15-9mm РОА9М:2: {1.0}(C83)] *NOT available in DP 
33 2.0000 | PC САР CER;2nF2;1096PITCH:7mms5;DISC;1000V РОА9М:2: {2.0}(C24,C36)] *NOT available in DP 
34 2.0000 | PC САР CER;10nF;1KV;20%;PITCH:10mm;DISC;PRECUT:3mm1 +/-Omm5 | [РОА9М:2: {2.0}(C11,C17)] *NOT available in DP 
35 2.0000 | PC CAP FILM;470nF;100 V;MPF;10 %;PITCH:5 MM;RADIAL POA9M:2: {2.0}(C33-C34)] *NOT available in DP 
36 14.0000 | PC САР E;47uF;25V;PITCH:2mm5;5mm х 11mm;105C;VERTICAL 12.7-15- | [POA9M:2: {2.0}(С10,С14)] *NOT available in DP 
mm 
37 1.0000 | PC САР E;1uF;50V;PITCH:2mm5;5mm x 11mm;105C;VERTICAL 12.7-15- |[POA9M:2: {1.0}(C23)] *NOT available in DP 
mm 
38 1.0000 | PC САР E;2uF2;50V;PITCH:2mm5;5mm x 11 mm;VERTICAL 12.7-15-9mm | [POA9M:01: (1.0)(C5)] *NOT available in DP 
39 2.0000 | PC Sk E;10uF;50V;PITCH:2mm5;5mm х 11mm;105C;VERTICAL 12.7-15- | [POA9M:2: {1.0}(C12)] *NOT available in DP 
mm 
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Quantity Unit |S.Sku M.Sku Description Reference Designators Notes 
40 1.0000 | PC CAP E;22uF;50V;PITCH:2mm5;6.3mm x 11mm; VERTICAL 12.7-15- POA9M:2: {1.0}(C8)] *NOT available in DP 
9mm 
41 2.0000 | PC CAP E;105C;1 mF;50 V;ELECTROLYTIC;20 %;RADIAL;13*25;5 POA9M:2: {2.0}(C31-C32)] *NOT available in DP 
MM;PRECUT:3mm2 -0/--0mm2 
42 1.0000 | РС CAP E;105C;220 uF;16 V;ELECTROLYTIC;20 %;RADIAL;6.3*11;2.5 POA9M:2: {1.0}(C84)] *NOT available in DP 
MMVERTICAL 12.7-15-9mm 
43 2.0000 | PC CAP E;105C;330 uF;200 V;20 %;RADIAL;22x30mm;10 MM;SHOCK POA9M:2: (2.0((C15,C21)] *NOT available in DP 
PROOF;SNAP-IN 
44 1.0000 | PC САР E;105C;470 uF;16 V;20 %;SIZE 8X11;PITCH 5 MM;VERTICAL 12.7- | [POA9M:01: {1.0}(C59)] *NOT available in DP 
15-9mm 
45 1.0000 | PC CAP E;105C;4.7 uF;50 V;20 %;PITCH:2.5 MM;RADIAL;5mm x POA9M:01: {1.0}(C2)] *NOT available in DP 
11mm;VERTICAL 12.7-15-9mm 
46 4.0000 | PC CAP E;2mF2;50V;20%;PITCH:7mm5;16mm x 35mm5;PRECUT:3mm2 | [РОА9М:2: {4.0}(C27-C30)] *NOT available in ОР 
-0/+0mm2;105C 
47 2.0000 | PC CAP E;105C;330 uF;200 V;20 %;RADIAL;22x30mm;10 MM;SHOCK POA9M:2: (2.0(C15,C21)] *NOT available in DP 
PROOF;SNAP-IN 
48 1.0000 | PC CAP CER;10 uF;25 V;X7R;10 %;5М01206 POA9M:2: {1.0}(C82)] *NOT available in DP 
Circuit Protector 
Quantity | Unit_|S.Sku M.Sku Description Reference Designators Notes 
1 1.0000 | PC R22-01516-30001 B22-01516-30001 FUSE;6A3;250V;SLOW BLOW;H-TYPE;5mm x 20mm (UL, BR, JPHM, JPSH) 
2 1.0000 | PC R22-01513-31501 B22-01513-31501 FUSE;3A15;250V;SLOW BLOW;H-TYPE;5mm x 20mm (EU, UK, SAA, AR) 
Coil 
Quantity Unit |S.Sku M.Sku Description Reference Designators Notes 
1 2.0000 | РС R33-12200-03030 B33-12200-03030 COIL;22uH;PITCH:7zmm52;TURNS:11.5;RAD;(3L:FS1618-220K-B3.5) _ |[РОА9М:2: (2.0)(L6-L7)] 
2 2.0000 |PC R37-00000-27563 B37-00000-27563 COIL;CHOKE;6 mH;ET24;L:6mH MIN@1KHZ,0.25V.SG [POA9M:2: {2.0}(L2,L5)] 
3 2.0000 |PC R37-00000-33854 B37-00000-33854 COIL;CHOKE;6 mH;ET24 L:6mH MIN@1KHZ,0.25V CLICK 
4 2.0000 | PC R37-08002-04144 B37-08002-04144 COIL;CHOKE;8uH;15%;CORE:29 x 13mm;PITCH:10mm;6300mA [POA9M:2: {2.0}(L8,L11)] CUTOFF: IDENTIFIED FROM 
L-CHK-008U00-A6300 
5 1.0000 | РС 837-76100-05127 837-76100-05127 COIL;CHOKE;61uH;P:6MM;T10X6X5 [РОАЭМ:2: {1.0}(L12)] 
6 5.0000 | РС R44-30000-03404 B44-30000-03404 COIL;BEAD;6A;(MURATA BLO1RN1A1F1J)) (РОА9М:2: {1.0}(L1)] 
2.0000 | PC R37-08002-04144 B37-08002-04144 COIL;CHOKE;8uH;15%;CORE:29 x 13mm;PITCH:10mm;6300mA [POA9M:2: {2.0}(L8,L11)] (EU, UL, SAA, BR, AR, JPHM, 
JPSH) 


behringer.com 


Parts List 


Page 8 


EUROLIVE B1200D-PRO 


Connector 
Quantity Unit |S.Sku M.Sku Description Reference Designators Notes 
1 2.0000 |PC R84-00000-01620 B84-00000-01620 AMP TERMINAL;BRASS W TIN;7205A-BS-2 
2 2.0000 |PC R84-19056-06015 B84-19056-06015 CONNECTOR;TERMINAL;BRASS W TIN;AWG16-22;JS-4008-T 
3 6.0000 |PC R84-25016-06014 B84-25016-06014 CRIMP TERMINAL;PITCH:2mm0;AWG24-30;A2008TOP-2 
4 2.0000 | PC R84-30000-06293 B84-30000-06293 JACKET;FOR 205 TERMINAL.;DIA:4mm 
5 1.0000 | РС R84-42050-00155 B84-42050-00155 CRIMP CONNECTOR;LUG;INNER DIA:4mm3;AWG 14-18;WIRE 
MOUNT;STRAIGHT 
6 2.0000 | PC R95-14340-01177 B95-14340-01177 CONNECTOR;XLR;SOCKET;FEMALE;STRAIGHT;POLES:3;NO:06;NO:7;( | [POA9M:01: {2.0}(X3-X4)] 
CHUNSHENG CT3-02HFD-EP) 
7 4.0000 | PC R95-19320-01176 B95-19320-01176 CONNECTOR;XLR;PLUG;MALE;STRAIGHT;POLES:3;NO:6;(CHUNSHEN | [РОА9М:01: {4.0}(X1-X2,X5-X6)] 
G CT3-03HMD-EP) 
8 1.0000 | PC R93-60700-03161 B93-60700-03161 CONNECTOR;BARE JUMPER;WIRE DIAMETER:Omm7;LENGTH:7mm _ [[:(1.0)01)] (UL, BR, JPHM, JPSH) 
Diode 
Quantity 'Unit |S.Sku M.Sku Description Reference Designators Notes 
1 1.0000 | PC DIODE;HER104;DO41 РОА9М:2: (1.0(D1)] *NOT available in DP. 
2 6.0000 |PC DIODE;LL4148;LL34;TEMIC OR FC;SMD РОА9М:2: (4.0(D7-D8,D10,D18)] *NOT available in DP 
3 2.0000 | PC DIODE;MUR1620CT;ULTRAFAST RECTIFIER РОА9М:2: {2.0}(D5-D6)] *NOT available in DP 
8A;200V;TO220AB;BRAND:ON SEMICONDUCTOR 
4 1.0000 | PC DIODE;ZENER;20 V;SOD80;TZMC20;SMD; TAPE AND REEL РОА9М:2: (1.0(D12) *NOT available in DP 
5 2.0000 | PC DIODE;ZD5V1;D041 POA9M:2: (1.0(D19) *NOT available in DP 
6 1.0000 | PC DIODE;ZD15V0;BZX85C15;DO41 РОА9М:2: (1.0(D2)] *NOT available in DP. 
7 1.0000 | РС DIODE;ZD18V0;BZX85C18;DO41 РОА9М:2: (1.0(D15) *NOT available in DP 
8 1.0000 | РС DIODEZMMOSV1;SMD1206 РОА9М:2: {1.0}(D20) *NOT available in DP 
9 1.0000 | PC DIODE;ZMMO5V6;SMD;MiniMELF:SOD-80 РОА9М:2: (1.0(D13) *NOT available in DP 
10 1.0000 | PC DIODE;ZMMO8V2;SMD1206;SMD POA9M:2: {1.0}(D22) *NOT available in DP 
11 2.0000 | РС DIODE;RECTIFIER;1000V;HER308 REEL;3A;DO201AD POA9M:2: {2.0}(D3,D16)] *NOT available in DP 
12 1.0000 | PC DIODE;ULTRAFAST RECTIFIER;MURS360T3;600V;3A;SMC;ON-SEMI — |[POA9M:2: (1.0(D17) «МОТ available іп DP 
13 1.0000 | PC X80-25220-60880 H80-25220-60880 RECTIFIER;BRIDGE;6A;800V;KBU608 РОА9М:2: {1.0}(D4)] 
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Hardware 
Quantity Unit |S.Sku M.Sku Description Reference Designators Notes 
1 50.0000 | РС NAIL;CROWN:2mm2;WIDTH:1mm27;THICKNESS:1mm0;;LENGTH:20 *NOT available in DP 
mm;18-GAUGE (0.49*0.40) FINISH;GALVANIZED 
2 9.0000 | PC NAIL;CROWN:2mm2;WIDTH:1mm27;THICKNESS:1 mm0;LENGTH:25 *NOT available in DP 
mm;18-GAUGE (0.49*0.40) FINISH;GALVANIZED 
3 19.0000 | РС NAIL;STAPLE;CROWN *NOT available in DP 
10mm;LEGLENGTH:10mm;WIDTH:1.2mm;THICKNESS:0mm6;FINISH: 
GALVANIZED 
4 1.3000 |6 THERM-GREASE;COLOR:WHT;SPEC.NO:09286 *NOT available in DP 
5 1.7000 | 6 SCREWLOCK;SPEC.NO:01090 *NOT available in DP 
6 20.0000 | PC HEX.NUT T-NUT;HEX;ZINC NICKEL;BLACK;SC-NUHEXSC/TNUT/5 «МОТ available in ОР 
MM/BK;(CONVERSE HOOK SHAPE) 
7 8.0000 | PC HEX.NUT T-NUT;HEX;ZINC NICKEL;BLACK;SC-NUHEXSC/TNUT/4 «МОТ available in ОР 
MM/BK;(CONVERSE HOOK SHAPE) 
8 1.0000 | PC V87-00100-14686 F87-00100-14686 GAP 
PAD;SIZE:35.5*27*3mm;P0813;DST.NO:001;DPT.NO:14686;(100508P- 
GAP. PAD-REVA) 
9 8.0000 |PC SCREW;A;4 MM;18 MM;TRUSS;ZINC;BLACK;2.84 MM;SC,A4*18mm *NOT available in DP. 
10 18.0000 | РС SCREW;4 MM;18 MM;BINDING;8 MM;ZINC;BLACK;WOOD «МОТ available in ОР 
SELF TAPPING SCREW;4X 18 
11 8.0000 | РС SCREW;3 MM;16 MM;BINDING;7 MM;ZINC;BLACK;CROSS REC.;WOOD *NOT available in DP 
SELF_TAPPING_SCREW ; 3 X 16 
12 10.0000 | PC SCREW;DIA:4 MM;LEN:20 MM;FLAT;ZINC;BROWN METALLIC *NOT available in DP 
DARK;CROSS REC.;PITCH:2.84 ММ;РОВАВ WOOD SCREW М4Х20 
13 12.0000 | РС SCREW;M;DIA:5 ММА ЕМ:18 MM;PAN;OD:9 MM;ZINC *NOT available in DP 
NICKEL;BLACK;CROSS REC.;PITCH:0.8 MM;C1018,300HOURS, WITH 
SPRING AND PLAIN WASHER 
14 3.0000 | PC SCREW;M3mm*8mm;HEAD:PAN;INSERT:PHILIPS REC.;SURFACE:ZINC *NOT available in DP 
15 15.0000 | РС SCREW;M3mm*8mm;HEAD:FLAT;INSERT:PHILLIPS *NOT available in DP 
REC.;SURFACE:SILVER/ZINC 
16 2.0000 | PC SCREW;M3mm*8mmy;HEAD:FLAT;INSERT:PHILLIPS «МОТ available in ОР 
REC.;SURFACE:ZINC/BLACK 
17 20.0000 | PC SCREW;A3mm*10mm;HEAD:PAN;INSERT:PHILIPS *NOT available in DP 
REC.;SURFACE:BLACK/ZINC 
18 1.0000 |РС SCREW;M4mm*8mm;HEAD:BINDING;INSERT:PHILIPS *NOT available in DP 
REC.;SURFACE:SILVER/ZINC 
19 4.0000 | РС SCREW;M4mm*10mm;HEAD:BINDING;INSERT:PHILIPS *NOT available in DP 
REC.;SURFACE:BLACK/ZINC 
20 8.0000 | PC SCREW;M4mm*25mm;HEAD:FLAT;INSERT:PHILIPS *NOT available in DP 
REC.;SURFACE:BLACK/ZINC 
21 8.0000 | PC SCREW;M5mm*22mm;HEAD:PAN;INSERT:PHILIPS *NOT available in DP 
REC.;SURFACE:BLACK/ZINC 
22 0.0960 |M SHRINKING TUBE;BLACK;HEAT SHRINK;EARTH *NOT available in DP 
23 0.0940 |М SHRINKING TUBE;INNER DIA;1mmy;SPEC.NO:43217 *NOT available in DP 
24 0.0300 |М SHRINKING TUBE;INNER DIA;3mm;SPEC.NO:01097 *NOT available in DP 
25 0.0800 |М SHRINKING TUBE;INNER DIA;4mm;SPEC.NO:01098 *NOT available in DP 
26 0.1620 |М SHRINKING TUBE;INNER DIA:5mm2;SPEC.NO:16898; *NOT available in DP 
27 0.0900 |М SHRINKING TUBE;INNER DIA;6mm;SPEC.NO:01099 *NOT available in DP 
28 1.0000 | РС V97-00000-62841 F97-00000-62841 FOAM SHEET;BLACK;POA9M-CONNECTOR_EVA;REVA 
29 1.0000 | PC V97-00000-62843 F97-00000-62843 FOAM SHEET;BLACK;POA9M-TERMINAL COVER EVA;REVA 
30 1.0000 | РС V97-00000-67079 F97-00000-67079 ACOUSTICAL FOAM;WHITE;POA9M- 
ACOUSTICAL_FOAM_BOTTOM;4000#;T=20mm 
31 2.0000 | РС V97-00000-67080 F97-00000-67080 ACOUSTICAL FOAM;WHITE;POA9M- 
ACOUSTICAL_FOAM_SIDE;4000#;T=20mm 
behringer.com 


Parts List 


Page 10 


EUROLIVE B1200D-PRO 


Quantity | Unit |S.Sku M.Sku Description Reference Designators Notes 
32 1.0000 | РС V97-00000-67081 F97-00000-67081 ACOUSTICAL FOAM;WHITE;POA9M- 
ACOUSTICAL_FOAM_TOP;4000#;T=40mm 
33 1.0000 PC V97-00000-67083 F97-00000-67083 ACOUSTICAL FOAM;WHITE;POA9M- 
ACOUSTICAL_FOAM_REAR;4000#;T=40mm 
34 1.0000 | PC V97-00000-67389 F97-00000-67389 FOAM SHEET;BLACK;POA9M-AC COVER EVA 
35 1.0000 | РС V97-00000-82810 F97-00000-82810 PLASTIC;PC_SHEET;BLACK;POA9M-PC_SHEET;REVA 
36 2789.0000|\MM |М97-00001-49891 F97-00001-49891 FOAM SHEET;BLACK;EVA_GASKET_W12MM_T1.5MM 
37 2.0000 | PC V97-32000-26356 F97-32000-26356 SHEET 2;SLIDE-SWITCH;PVC;BLACK;DWG.NO:26356;(PVCSHEET2- 
REVA.DWG) 
38 1.0000 | PC V97-00000-78134 F97-00000-78134 NSULATION SHEET;BLACK;POA9M-INSULATION. SHEET;PC (EU, UL, UK, SAA, BR, AR, 
SHEET;94VO;REVA JPHM, JPSH) 
39 1.0000 | РС V97-00000-69671 F97-00000-69671 INSULATION 5НЕЕТ;СЕВАМІС AL203;21.5X19X1.5MM;REVA (EU, UL, UK, SAA, BR, AR, 
JPHM, JPSH) 
40 1.0000 | РС V89-00000-45459 F89-00000-45459 SILICON SHEET;24X42X0.5;HOLE 3.2;REVA (EU, UL, UK, SAA, BR, AR, 
JPHM, JPSH) 
41 1.0000 | РС V89-00000-78137 F89-00000-78137 NSULATION SHEET;POA9M-CERAMIC. SHEET (EU, UL, UK, SAA, BR, AR, 
22mmX37mmX1mm;REVA JPHM, JPSH) 
42 2.0000 | PC SCREW;M3mm*18mm;HEAD:FLAT;INSERT:PHILIPS *NOT available in DP 
REC.;SURFACE:BLACK/ZINC 
43 7.0000 | PC SCREW;MO3mm*08mm;HEAD:PAN SPRING WASHER;INSERT:PHILIPS *NOT available in DP 
REC.;SURFACE:SILVER/ZINC 
44 1.0000 | РС V89-00000-45335 F89-00000-45335 NSULATION SHEET;SILICON SHEET;23X48X0.5;REVA (EU, UL, UK, SAA, BR, AR, 
JPHM, JPSH) 
45 3.0000 |PC NUT;M;3 MM;3.2 ММ;НЕХ WASHER;7.3 MWZINC;BLUE;HEXAGON *NOT available in DP 
REC.;0.5 MM;M3*0.5mm NUT WITH TEETH EXTERNAL WASHER 
Ic 
Quantity | Unit |S.Sku M.Sku Description Reference Designators Notes 
1 1.0000 | РС 561-00000-25289 С61-00000-25289 C;POWER AMP;SOP;P-AMP;NXP:TDA8954TH/N1,118;HSOP24;SMD — | [POA9M:2: {1.0}(IC7) CUTOFF: IDENTIFIED FROM 
IC-P/AMP/TDA8954TH/* 
2 3.0000 | РС 573-59458-00508 С73-00000-29050 C;OPAMP;SMD;SOP;8;Rohm:BA4580RF-E2 POA9M:01: {3.0}(IC3-IC5)] 
3 3.0000 | РС $73-58007-40514 С73-31007-40514 C;OPAMP OPAMP;TLO74;SOP14;ST ONLY РОА9М:2: {1.0}(IC6) 
4 1.0000 | PC 574-09043-10803 С74-09043-10803 C;VOLT.REGULATOR;TL431C;TO92;TAPING РОА9М:2: {1.0}(IC4) 
5 1.0000 | PC $75-00127-12207 С75-00127-12207 C;PWM CONTROLLER;NCP1271D65R2G;SOIC РОА9М:2: {1.0}(IC5) 
6 1.0000 | PC $77-15107-03110 С77-15107-03110 C;VOLT.REGULATOR;7815F;FULLPACK;TO220 РОА9М:2: {1.0}(IC1) 
7 1.0000 | PC 577-15207-03110 С77-15207-03110 C;VOLT.REGULATOR;7915F;FULLPACK;TO220;KIA7915PI-U/PF РОА9М:2: {1.0}(IC2) 
8 1.0000 | РС 561-00000-25289 С61-00000-25289 C;POWER AMP;SOP;P-AMP;NXP:TDA8954TH/N1,118;HSOP24;SMD |ІРОА9М:2:11.0КІС?) (EU, UL, SAA, BR, AR, JPHM, 
JPSH) 
Led 
Quantity | Unit |S.Sku M.Sku Description Reference Designators Notes 
1 1.0000 | РС U10-00000-28401 E10-00000-28401 LED HIB;3mm ROUND;AMBER;NORMAL [POA9M:01: {1.0}(LD1)] 
BRIGHT;W/RING;LED;Iv:Typ.60mcd 
2 1.0000 | РС U10-53565-00588 E10-53565-00588 LED HIB;3mm ROUND;GREEN [POA9M:01: {1.0}(LD2)] 
3 1.0000 | PC U12-00001-29419 E12-00001-29419 LED; WATER CLEAR;3MM ROUND; WITH RING;RED;LOW BRIGHT 
4 1.0000 | PC U12-57630-00590 E12-57630-00590 LED;3mm ROUND;RD [POA9M:01: {1.0}(LD3)] 
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Metal Part 
Quantity Unit |S.Sku M.Sku Description Reference Designators Notes 
1 1.0000 | РС 063-00000-38485 А63-00000-38485 METAL;POAEA;ALU 3.0mm;HEATSINK;PUNCHING АМО 
BENDING;MET;SMPS;REVA 
2 1.0000 | PC Q63-00000-38497 А63-00000-38497 METAL;POAEA;ALU 2.0mm;HEATSINK;EXTRUSION, 
CUTTING;MET;SMPS;TRANSFORMER;REVA 
3 1.0000 | РС 063-00002-08665 А63-00002-08665 METAL;POAEA;MET;HEATSINK 
COVER;SMPS;REVC;MATERIAL:ALUMINIUM;BENDING + MACHINING 
4 1.0000 | PC Q65-00000-59422 A65-00000-59422 METAL;POA9M;SECC 1.5mm;GRILL;BLACK;POA9M-GRILL 
2.0000 |PC Q65-00100-15617 A65-00100-15617 METAL IC CLIP;P0957;METAL;DST.NO:001;DPT.NO:15617;(P0957- 
ІС CLIP-REVA.DWG) 
6 1.0000 | РС 065-00200-04931 А65-00200-04931 METAL СНРЯС RETAINER 
03;LM3886;DST.NO:002;DPT.NO:04931;(BXL450A- 
RETAINER_SPRING-LM3886-REVB.DWG) 
1.0000 | PC Z05-00000-72669 105-00000-72669 МЕТА РОАУМ;5РСС 1.5mm;REAR;A001 
8 1.0000 | РС 065-00100-12959 А65-00100-12959 METAL;BRACKET IC;P0642;DST.NO:001;DPT.NO:12959;(P0642- (EU, UL, UK, SAA, BR, AR, 
BRACKET_IC-REVA.DWG) JPHM, JPSH) 
9 1.0000 PC Q65-00200-05039 А65-00200-05039 METAL СНРЯС RETAINER (EU, UL, UK, SAA, BR, AR, 
05:100023P;TO247;DST.NO:002;DPT.NO:05039;(100023P- JPHM, JPSH) 
RETAINER. SPRING. TO247-REVB.DWG) 
Plastic Part 
Quantity Unit |S.Sku M.Sku Description Reference Designators Notes 
1 1.0000 | РС М/52-00000-13302 652-00000-13302 PLASTIC;P0955;ABS PA757;KNOB;INJECTION;HIGH GLOSS;PANTONE 
430;P0955-POTKNOB-REVA 
2 2.0000 | PC W52-00100-04859 G52-00100-04859 NOB;POT;10003A;S(10)04;ABS;430U;CAP:3015U;DST.NO:001;DPT.N 
0:04859;(10003A-POTI KNOB. 10-REVA.DWG) 
3 2.0000 |PC W53-00000-71997 G53-00000-71997 PLASTIC;PIPE;POA9M;ABS;INJECTION 
MOULDING;YS1288A;BLACK;POA9M-AIR_PIPE;REVB 
4 0.1600 |М W53-31500-15647 G53-31500-15647 STRIP;SEALANT;B300;KD 5315;4mm* 50mm*11m;SPEC.NO:15647 
1.0000 PC W58-00000-14199 G58-00000-14199 PLASTIC;POA2E;HOUSING;BLACK;LD- 
OPTO1;DIM:8*10mm;LDOPTO1HOUSING-REVE 
6 3.0000 | PC М/58-00000-14422 658-00000-14422 PLASTIC;PO157;LED;BLACK;LED_SPACER;PO157- 
LED_SPACER_16MM-REVB.DWG 
7 1.0000 | РС М/58-00000-59420 658-00000-59420 PLASTIC;POA9M;GXPP HG168A150;COVER;BLACK;POA9M- 
ОР COVER 
8 1.0000 | РС М/58-00000-59421 658-00000-59421 PLASTIC;POA9M;GXPP HG168A150;COVER;BLACK;POA9M- 
BOTTOM COVER 
2.0000 |PC W58-00000-73269 G58-00000-73269 PLASTIC;STRIP;POA9M;PVC;BLACK;POA9M-WEATHERSTRIP;REVB 
10 1.0000 | РС М/58-00001-18856 658-00001-18856 PLASTIC;COVER;POAEA;ABS PA765A;INJECTION;GLOSSY;BLACK;AC 
COVER;94VO;REVB 
11 1.0000 | РС М/58-00001-32234 658-00001-32234 PLASTIC;COVER;POA9M;ABS;POA9M-TERMINAL_COVER;REVB 
12 2.0000 | PC W58-00100-05661 G58-00100-05661 PLASTIC;HANDLE 2;XVP/XVS 
SERIES;ABS;DST.NO:001;DPT.NO:05661;(XVP-XVS-HANDLE-2- 
REVA.DWG) 
13 2.0000 |PC W58-00100-05663 G58-00100-05663 PLASTIC;HANDLE 3;XVP/XVS 
SERIES;ABS;DST.NO:001;DPT.NO:05663;(XVP-XVS-HANDLE-3- 
REVA.DWG) 
14 2.0000 |PC W58-00200-10477 G58-00200-10477 PLASTIC;BRACKET;ABS;MOULDING;YS9299B;BLACK;XVP/XVS 
SERIES;DST.NO:002;DPT.NO:1477;(XVP-XVS-HANDLE-1-REVB.DWG) 
15 1.0000 | РС Ү63-00000-45313 163-00000-45313 PLASTIC;P0000;BEHLOGO12;68.38mm;A001 
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Plug Socket 
Quantity Unit |S.Sku M.Sku Description Reference Designators Notes 
1 1.0000 | РС М/67-20103-01396 G67-20103-01396 PLUG;AC SOCK;W FUSE;COLOR:BLK;POLES:03;(RONG-FENG RF-2004- 
С-4.8) 
2 1.0000 |РС М/71-23106-04965 671-23106-04965 WAFER;POLES:6;STRAIGHT;PITCH:2 mm;1 ROW;TYPE:A2006WV-6P — | [POA9M:01: {1.0}(X7)] 
3 1.0000 | PC W71-43106-05998 G71-43106-05998 PLUG;HOUSING;POLES:6;ROWS:1;STRAIGHT;PITCH:2mm;TYP:A2008 
4 1.0000 | PC W71-47102-06755 G71-47102-06755 PLUG;HOUSING;P:3mm96;STRAIGHT;ROWS:1;POLES:2;TYP:JS4008 
5 6.0000 | РС W71-80000-05663 G71-80000-05663 BD.-IN-CONN;TERMINAL;SAN-002T-0.8A 
6 1.0000 | PC W71-83106-05650 G71-83106-05650 BOARD-IN-CONNECTOR;POLES:6;ROWS:1;STRAIGHT;PITCH:2 mm 
Power Supply 
Quantity Unit |S.Sku M.Sku Description Reference Designators Notes 
1 1.0000 | РС 269-00000-42608 169-00000-42608 TRAFO;SWITCH MODE;POAEA;EU 120/230V;350uH;SUPERWORLD CUTOFF: 2POSSIBLE 
PN:R17-19-00992 CHOICES 
2 1.0000 |РС 269-00000-42608 169-00000-45010 TRAFO;SWITCH MODE;POAEA;EU 120/230;EU;350uH;DA XIN [POA9M:2: (1.0(TR1)] 
PN:KB1332-17285 
3 1.0000 |РС 269-00000-42608 169-00000-42608 TRAFO;SWITCH MODE;POAEA;EU 120/230V;350uH;SUPERWORLD (EU, UL, SAA, BR, AR, JPHM, 
PN:R17-19-00992 JPSH) 
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Resistor 
Quantity Unit |S.Sku M.Sku Description Reference Designators Notes 
1 1.0000 | PC RESISTOR;CARBON;0ohm;5%;0W063;SMD603 РОА9М:2: {1.0}(R80) *NOT available in DP 
2 1.0000 | PC RESISTOR;CARBON;470hm;5%;0W063;SMD603 РОА9М:2: {1.0}(R17) *NOT available in DP 
3 3.0000 | PC RESISTOR;CARBON; 1 000hm;5%;0W063;SMD603 РОА9М:2: {1.0}(R25) *NOT available in DP 
4 1.0000 | PC RESISTOR;CARBON;3300hm;5%;0W063;SMD603 РОА9М:2: {1.0}(R50) *NOT available in DP 
5 1.0000 | PC RESISTOR;CARBON;4700hm;5%;0W063;SMD603 POA9M:01: {1.0}(R23)] *NOT available in DP 
6 1.0000 | PC RESISTOR;CARBON;7500hm;5%;0W063;SMD603 POA9M:01: {1.0}(R59)] *NOT available in DP 
7 3.0000 | PC RESISTOR;CARBON;1Kohm;5%;0W063;SMD603 РОА9М:2: {3.0}(R20,R29,R49)] *NOT available in DP 
8 1.0000 | PC RESISTOR;CARBON;1Kohm2;5%;0W063;SMD603 POA9M:01: {1.0}(R46)] *NOT available in DP 
9 1.0000 | PC RESISTOR;CARBON;2Kohm;5%;0W063;SMD603 РОА9М:2: {1.0}(R39) *NOT available in DP 
10 1.0000 | PC RESISTOR;CARBON;2Kohm2;5%;0W063;SMD603 POA9M:01: {1.0}(R22)] *NOT available in DP 
11 4.0000 | РС RESISTOR;CARBON;3Kohm3;5%;0W063;SMD603 РОА9М:2: {1.0}(R74) *NOT available in DP 
12 2.0000 | PC RESISTOR;CARBON;3Kohm9;5%;0W063;SMD603 POA9M:01: {2.0}(R12,R47)] *NOT available in DP 
13 5.0000 | PC RESISTOR;CARBON;4Kohm7;5%;0W063;SMD603 POA9M:01: {5.0}(R5,R61-R64)] *NOT available in DP 
14 3.0000 | РС RESISTOR;CARBON;5Kohm6;5%;0W063;SMD603 РОА9М:2: {2.0}(R42,R44)] *NOT available in DP 
15 2.0000 | PC RESISTOR;CARBON;6Kohm8;5%;0W063;SMD603 POA9M:01: {2.0}(R20,R44)] *NOT available in DP 
16 15.0000 | РС RESISTOR;CARBON;1 0Kohm;5%;0W063;SMD603 POA9M:2: {4.0}(R19,R45,R54,R76)] *NOT available in DP 
17 1.0000 | PC RESISTOR;CARBON;15Kohm;5%;0W063;SMD603 POA9M:01: (1.0(R52) *NOT available in DP 
18 1.0000 | PC RESISTOR;CARBON;22Kohm;5%;0W063;SMD603 POA9M:01: (1.0(R65) *NOT available in DP 
19 1.0000 | PC RESISTOR;CARBON;24Kohm;5%;0W063;SMD603 POA9M:01: {1.0}(R4) *NOT available in DP 
20 2.0000 | PC RESISTOR;CARBON;30Kohm;5%;0W063;SMD603 РОА9М:2: {1.0}(R47) *NOT available in DP 
21 2.0000 | PC RESISTOR;CARBON;47Kohm;5%;0W063;SMD603 POA9M:01: {2.0}(R53,R66)] *NOT available in DP 
22 1.0000 | PC RESISTOR;CARBON;68Kohm;5%;0W063;SMD603 POA9M:01: (1.0(R16) *NOT available in DP 
23 4.0000 | PC RESISTOR;CARBON;100Kohm;5%;0W063;SMD603 РОА9М:2 «МОТ available іп DP 
24 1.0000 | PC RESISTOR;CARBON;330Kohm;5%;0W063;SMD603 РОА9М:2: {1.0}(R23) *NOT available in DP 
25 1.0000 | PC RESISTOR;CARBON;470Kohm;5%;0W063;SMD603 POA9M:01: *NOT available in DP 
26 1.0000 | PC RESISTOR;CARBON;510Kohm;5%;0W063;SMD603 РОАУМ:2: «МОТ available іп DP 
27 1.0000 | PC RESISTOR;CARBON;750Kohm;5%;0W063;SMD603 РОА9М:2 «МОТ ауайаЫе іп ОР 
28 1.0000 | РС RESISTOR;METAL;0ohm;5%;0W063;SMD603 РОА9М:2: (1.0(R1)] *NOT available in DP 
29 2.0000 | PC RESISTOR;METAL;1Kohm;1%;0W063;SMD603 POA9M:2: {2.0}R16,R46) *NOT available in DP 
30 1.0000 | PC RESISTOR;METAL;2Kohm21;1%;0W063;SMD603 POA9M:2: {1.0}(R58) *NOT available in DP 
31 2.0000 | РС RESISTOR;METAL;2Kohm4;1%;0W063;SMD603 POA9M:01: {2.0}(R7,R26). *NOT available in DP 
32 1.0000 | PC RESISTOR;METAL;3Kohm01;1%;0W063;SMD603 РОА9М:2: {1.0}(R59) *NOT available in DP 
33 1.0000 | PC RESISTOR;METAL;3Kohm9;1%;0W063;SMD603 POA9M:01: {1.0}(R15)] *NOT available in DP 
34 1.0000 | PC RESISTOR;METAL;4Kohm7;1%;0W063;SMD603 РОА9М:2: {1.0}(R14) *NOT available in DP 
35 2.0000 | PC RESISTOR;METAL;4Kohm75;1%;0W063;SMD603 РОА9М:2: {2.0}(R13,R51). *NOT available in DP 
36 1.0000 | PC RESISTOR;METAL;5Kohm6;1%;0W063;SMD603 РОА9М:2: {1.0}(R53) *NOT available in DP 
37 1.0000 | PC RESISTOR;METAL;6Kohm04;1%;0W063;SMD603 РОА9М:2: {1.0}(R52) *NOT available in DP 
38 4.0000 | PC RESISTOR;METAL;7Kohm50;1%;0W063;SMD603 POA9M:01: (4.0(R39,R42,R54,R57)] «МОТ available in DP 
39 2.0000 |PC RESISTOR;METAL;8Kohm06;1%;0W063;SMD603 POA9M:01: {2.0}(R3,R13). *NOT available in DP 
40 4.0000 | PC RESISTOR;METAL;10Kohm;1%;0W063;SMD603 POA9M:01: {4.0}(R1-R2,R32-R33)] *NOT available in DP 
41 6.0000 | РС RESISTOR;METAL;12Kohm;1%;0W063;SMD603 POA9M:01: {6.0}(R8,R27,R40-R41,R55-R56)] *NOT available in DP 
42 1.0000 | PC RESISTOR;METAL;18Kohm2;1%;0W063;SMD603 РОА9М:2: {1.0}(R40) *NOT available in DP 
43 1.0000 | PC RESISTOR;METAL;21Kohm;1%;0W063;SMD603 POA9M:2: {1.0}(R30) *NOT available in DP 
44 1.0000 | PC RESISTOR;METAL;27Kohm4;1%;0W063;SMD603 POA9M:2: {1.0}(R57) *NOT available in DP 
45 1.0000 | РС RESISTOR;METAL;33Kohm;1%;0W063;SMD603 POA9M:01: (1.0(R31)] «МОТ available in ОР 
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Quantity Unit |S.Sku M.Sku Description Reference Designators Notes 
46 1.0000 | РС RESISTOR;METAL;42Kohm2;1%;0W063;SMD603 POA9M:01: {1.0}(R58)] *NOT available in DP 
47 2.0000 | РС RESISTOR;METAL;47Kohm;1%;0W063;SMD603 POA9M:01: {2.0}(R9,R28)] *NOT available in DP 
48 1.0000 | PC RESISTOR;METAL;100Kohm;1%;0W063;SMD603 РОА9М:2: {1.0}(R55) *NOT available in DP 
49 1.0000 | PC RESISTOR;CARBON;20hm2;5%;0W1;SMD805 РОА9М:2: {1.0}(R70) *NOT available in DP 
50 1.0000 | PC RESISTOR;CARBON;470hm;5%;0W1;SMD805 POA9M:01: {1.0}(R73)] *NOT available in DP 
51 1.0000 | PC RESISTOR;CARBON;510hm;5%;PPM200;0W1;SMD603 РОА9М:2: {1.0}(R18) *NOT available in DP 
52 3.0000 | PC RESISTOR;CARBON;1000hm;5%;0W1;SMD805 POA9M:2: {3.0}(R31,R37,R73)] *NOT available in DP 
53 2.0000 | PC RESISTOR;CARBON;1800hm;5%;0W1;SMD805 POA9M:01: {2.0}(R71-R72)] *NOT available in DP 
54 4.0000 | PC RESISTOR;CARBON;3300hm;5%;0W1;SMD805 POA9M:01: {4.0}(R25,R43,R48,R51)] *NOT available in DP 
55 4.0000 | PC RESISTOR;CARBON;680Kohm;5%;0W1;SMD805 РОА9М:2: {4.0}R65-R67,R77)] *NOT available in DP 
56 4.0000 | РС RESISTOR;CARBON; 1 00hm;5%;0W25;SMD 1206 РОА9М:2: {4.0}(R48,R60,R63-R64)] *NOT available in DP 
57 1.0000 | PC RESISTOR;CARBON; 1 00Kohm;5%;0W25;SMD1206 РОА9М:2: {1.0}R24) *NOT available in DP 
58 2.0000 | PC RESISTOR;CARBON;220hm;5%;1W;SMD2512 РОА9М:2: {2.0}(R68-R69)] *NOT available in DP 
59 1.0000 | РС Ү04-05000-04802 104-05000-04802 THERMISTOR;NTC;50hm;+/- 20%;4A;DIA:;PITCH:5mm;(THINKING POA9M:2: {1.0}(R10) 
SCK10054MSY) 
60 1.0000 | РС Ү04-21001-40189 104-21001-40189 HERMISTOR;PTC;1000hm;PTMS2101RP416Y POA9M:2: {1.0}(R12) 
61 1.0000 | PC VARISTOR;10 %;470 V;10D471K РОА9М:2: {1.0}VT1) *NOT available in DP 
62 1.0000 | РС ДЕ STOR;CARBON;00hm;5%;0W25;LEAD WIRE;HORIZONTAL 26- РОА9М:2: {1.0}(R6)] *NOT available in DP 
mm 
63 1.0000 | PC RESISTOR;CARBON;51 ohm;0W25;5 %;CARB;HORIZONTAL 26-6mm |ІРОА9М:2:11.0Қ84)1 *NOT available in DP 
64 2.0000 | PC RESISTOR;CARBON; 1 00hm;5%;1W;LEAD WIRE РОА9М:2: {2.0}(R9,R11)] *NOT available in DP 
65 2.0000 | PC RESISTOR;CARBON;470hm;5%;1W;LEAD WIRE POA9M:2: {2.0}(R7-R8)] *NOT available in DP 
66 1.0000 | PC RESISTOR;CARBON;470hm;5%;2W;LEAD WIRE РОА9М:2: (1.0(R72)] *NOT available in DP 
67 1.0000 | PC RESISTOR;LEAD WIRE;00hm10;1%;METAL;2WO;F-TYPE РОА9М:2: {1.0}(R2)] *NOT available in DP 
68 2.0000 | РС RESISTOR;METAL OXIDE;15Kohm;5%;5W;LEAD WIRE;AXIAL РОА9М:2: (2.0Y(R5,R71)] *NOT available in DP 
69 1.0000 | PC RESISTOR;CARBON;510hm;596;PPM200;0W1;SMD603 РОА9М:2: (1.0(R18)] «МОТ available іп DP 
Potentiometer 
Quantity Unit |S.Sku M.Sku Description Reference Designators Notes 
1 1.0000 | РС Ү03-87241-01971 103-00000-67242 POTENTIOMETER;10Kohm;TAPER:B;MONO;SHAFT:30MM;W/O [POA9M:01: {1.0}(VR2)] 
CCHIGH TORQUE;NOBLE; 
2 1.0000 | РС Ү03-00001-05449 103-00001-05449 POTENTIOMETER;10Kohm;TAPER:B;STEREO;SHAFT:30MM;W/O [POA9M:01: (1.0(VR1)] 
CCNORMAL TORQUE(NOBLEXVO12423YGPV30FOB10K/V 
3 1.0000 | PC Y03-00001-15365 103-00001-15365 POTENTIOMETER;10 kohm;0.050W;TAPER:15C;20 [POA9M:01: {1.0}(VR3)] 
%;MONO;BULK;CARBON;SHAFT:30MM; W/O CC ;NOBLE 
XV09223YNPV30F15C10K/V 
Speaker Part 
Quantity Unit |S.Sku M.Sku Description Reference Designators Notes 
1 1.0000 | РС Х77-00000-73815 Н77-00000-73815 WOOFER;POAWB;8 OHM;12SW800A8 
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Switch 
Quantity Unit |S.Sku M.Sku Description Reference Designators Notes 
1 1.0000 | РС Ү84-02211-00140 184-02211-00140 SWITCH;ROCKER;1P1T;WHITE LINE MARKING 
RADIAL;LOCKING;NONSHORT;APPROVAL: UL94V0;(SOLTEAM MR22- 
FBBB-F2 
2 2.0000 | PC Y86-00422-37902 186-00422-37902 SWITCH;SLIDE;2P2T;PCB VERSION;LOCKING;NONSHORT;COMAX SS- | [POA9M:01: {2.0}(SW1-SW2)] 
22)16-68 
Transistor 
Quantity Unit | S.Sku M.Sku Description Reference Designators Notes 
1 4.0000 | PC TRANSISTOR;2SC3326B;SOT [POA9M:01: {4.0}(T5-T8)] *NOT available in DP 
2 1.0000 | PC TRANSISTOR;SPW17N80C3;T0247 [POA9M:2: (1.0XT1)] «МОТ available іп DP 
3 4.0000 | PC TRANSISTOR;MBTA06;SOT-23 [POA9M:01: (4.0XT1-TA)] «МОТ available in ОР 
4 2.0000 |PC TRANSISTOR;MBTA56;SOT-23 [POA9M:2: (1.0XT5)] «МОТ available in ОР 
5 2.0000 | РС TRANSISTOR;SST113;SOT [POA9M:2: (2.0Y(T2-T3)] *NOT available in DP. 
Cove 
Quantity Unit |S.Sku M.Sku Description Reference Designators Notes 
1 0.5200|M 211-81318-00277 J11-81318-00277 VINYL COVERING;F-2905- 
25;THICKNESS:0.18mm;WIDTH:1240mm;COLOR:BLACK;(F-2905-25) 
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